ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 145(229) 
2 ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ರಾವ್‌ ಮಲ್ಮಾಪೂರೆ 
3. .ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ y 16-07-2019 
4. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು - ಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 
Tr ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 7 [ ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ) | ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ " 


ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ 
ನೀಡುತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೋ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಬ್ರೀಮ್ಸ್‌ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ . ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ... f 


ಆ) 


ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು: 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಬ್ರೀಮ್‌. ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತೆ ಗೊಸ್ಕರ ಬರುವ 
ಥೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ 
ಪುಕರಣಗಳಷ್ಟು: ಈವರೆಗೆ ಇವರುಗಳ 
ವಿರುದ್ದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು: 
(ಸೈಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ರೋಗಿಗಳಿಗೆ" ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ 
ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಾಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ) 


ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇಮ? 


ಸರ್ಕಾರವು 


ಸ೦ಖ್ಯೆ: ್ಬED 55 ಎಂಎಸ್‌ಎಫ್‌ 2019: 


B) RR ANY 
[ ತುಕಾರಾಂ) 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿ 


